جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





' 0 ز المدرسة : 104 قم الصفحة من 1 إلى 1 
المديرية : الكرخ الأولى رمز المدر ركم من 1 إلى 
المدررسة ثانوية الايلاف للبنات 
الذ : إحيائ : 
لفرع: إحيائي الدور الأول 2020/2019 














1 | 102042104001 | اساور علد محمد عباس 2222 | ام | م | 958 | م | صفر | صفر | | معد | 0 | 0 0 
2 | 102042104002 |الاهاءسفلزمشتر 00 | 25 | 97 | 89 | 71 | 76 | 868 | | تهج | 494 | 8233 
3 | 102042104004 |رقيهسع تهمعيود 000 | 93 | 100 | 100 | 84 | 100 | 94 | | تاهج | 570 | 95.17 
4 | 102042104005 |زهاء محمد موسىمصد 0000 | 82 | 768 | 74 | 66 | 70 | 98 | | تاهج | 467 | 77283 
5 | 102042104006 إذيتهجمل عمراحمد 02002 | 92 | 988 | 94 | 90 | 98 | 99 | | تاهج | 570 |9517 
6 | 102042104007 |سرهخمس غظ عاقة______| 80 | 80 | صفر | 50 | م | صفر | | معد | 0 | 0 0 
7 | 12042104008 إعلراءرع فيصل سمن 0000 | 85 | 96 | 87 | 95 | 88 | 94 | | تهج | 543 | 90.50 
8 | 102042104009 | سوداحد سن سلما 22 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | تلهج | 597 | 99.50 
9 | 102042104010 | مريم جيل جيار عبدالسن 220220 | ]9 | 96 | 93 | 95 | 96 | 99 | | تهج | 5720 | 95 0 
6 | 102042104011 |هريمماجد حسين موسي 000 | 29 | 77 | 73 | 54 | 64 | 75 | | تاهج | 422 | 70.33 
1 | 102042104012 | ملاك متيف حوس فاج | 90 ا 

12 | 102042104013 | متار مظفر عبد الرزاق عيسى_ 2 | صف قر | 42 ١‏ 

13 | 102042104014 | مر تجمعيدل علي 2002 | صقر | 83 | صفر | 74 | م | 57 | | معد | 0 | 000 
14 | 102042104015 | مها أكرم صينسط 000000 | صقر | 87 | 87 | 88 | 95 | 100 | | معد | 0 | 000 
.15 | 102042104016 | ميساء جاسم محمد حطر 202000 | 90 | 98 | 92 | 87 | 92 | 87 | 74 | تاهج | 546 | O1‏ 
16 | 102042104017 |تور هادي عبد لله باش ه2000 | 92 | 868 | 94 | 99 | 96 | صفر | | معد | 0 | 000 
7 | 102042104018 | هيا عامر حييب يران _____| 98 | 97 | 96 | 98 | 98 | 87 | | تاهج | 574 |9567 

تحنون 1ض ١‏ 7 2 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


